Hj 
Banfield 


30/10/2021 às 18:00 
A Mauro Vigtiono 


CAMPEONATO ARGENTINO - 2021 


2º FASE - 19º RODADA 


«0 


Vélez Sarsfield 


3) Martín Lucero 
DD Lautaro Gianetti 


5 Agustín Bouzat 


Ramiro Enrique Paz +ã 


Jesús Dátolo (3) 


Banfield 
52 


459 


Banfield 


21, Facundo Cambeses 
2, Alexis Maldonado 
3. Franco Quinteros 

6. Luciano Lollo (cy 
32, Emanuel Coronel 
4a Giuliano Galoppo 

4 20. Joel Sonora 
4 27. Nicolás Domingo 

7. Mauricio Cuero 

45, Juan Cruz 
4 22. Juan Álvar 


1. Facundo Altamirano 
119. Alexis Sosa 
24. Leonardo Flores 
26. Gregorio José Tanco 
33. Juan Ignacio Rodríguez 
5. Nicolás Linares 
1 10.Jesús Dátolo 3 
f15. Lautaro Ríos 
28. Matias Nahuel González 
f 11. Agustín Urzi 
18. Ramiro Enrique Paz 
34. Axel Leonel Ovejero 


Ls Estatísticas 


Vélez Sarsfield 


Posse de bola (%) 48 
Total de passes «23 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no gol 
Escanteios 


Faltas cometidas 


âB Escalações 
Vélez Sarsfield 


12. Lucas Hoyos 
5. Francisco Ortega 
6. Matías de los Santos 
17. Lautaro Gianetti (cy & 
24, Tomás Guidara 
441. Lucas Janson 
16. Gerônimo Poblete 
423. Agustin Bouzat & 
430. Federico Mancuello 
4 10. Thiago Almada 
Jis. Martin Lucero 


Banco de Reservas 


22. Carlos Lampe 

4, Enzo Martínez 

18. Leonardo Jara 
28. Miguel Brizuela 
34. Damián Fernández 
f/7. Ricardo Centurión 
f 14. Lucas Orellano 

f15.A Mulet 

2. M. Pellegrino 

36. N, Garayalde 
19. Cristian Tarragona 

f21. Lucas Pratto 





